MICHAL TYLKA 


doktor wszech nauk lekarskich, sekundaryusz Szpitala sw. Lazarza 


przeżywszy lat 31, po krótkiej chorobie, opatrzony św. Sakramen- 
tami, zmarł dnia 2/ Grudnia 1889 r. 


Pozostała Zona wraz z córką zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów i pobożną Publiczność 
na obrzęd pogrzebowy, który się odbedzie w Niedzielę dnia 29 b. m. o godz. 3 popołudniu 
ze Szpitala św. Łazarza wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy „Pompes funebres“ A. Szafrańskiego w Krakowie. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


